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El calor suministrado a p=cte. (2-3) 

Gs=c p (T 3 -T 2 ) A. 

kg 

El calor retirado a V cte. (4-1 ) 

q,=cST,-T x ) J 


kg 


El trabajo del ciclo 


W=q-q 
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El rendimiento del ciclo 
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Puesto que Pi=p 4 y p 2 = p 3 



H = L 

T, T 4 


Donde: 



relation de presion 
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